


อ ั บ จ ้ า อ ก ิ จ ก า ร ร ่ ว ม ค ้ า เอ ส เอ ซี 
ป ร ะ ก อ บ ด ้ ว ย | 


ซี 1 

















- บ ร ิ ษั ท ซิ โน - ไ ท ย เอ ็ น ซิ เน ี ย ร ์ ร ิ ่ ง 

แอ น ด ์ ค อ น ล ต ร ั ค ษิ น ฉ ํ า ก ั ด (ม ห า ษ ชน) 
- บ ร ิ ษั ท อ า ค ว า ไท ย อํา ก ั ต 
ร ะ บ ะ เว ล า ก ่ อ ส ร ้ า ง 1,140 ว ั น 





SS ทั ลี ส ถา ป ี ส ู บ จ ่ า ย เน ้ า อ ั น ฎา จ ค ์ ให ม ่ 


แล ะ อ า ค า ร ป ร ะ ก อ บ ซึ ่ ง ม ี ร า ย ล ะ เอ ี ย ด ด ั ง น ี ท ี ่ ป ร ึ ก ษา ค ว บ ค ุ ม ง า น ก ่ อ ส ร ้ า ง 


ถัง น ้ า ใส 






ขน า ด 24,000 ล บ . ม . จ ํ า น ว น 1 ถัง , อ า ค า ร ส ถา น ี ศู บ จ ่ า ย 

น ้ า ป ร ะ ป า , อ า ค า ร ท ี ่ พ ั ก , อ า ค า ร เก ็ บ ท ่ อ แล ะ ส า ร เค ม ี 
TE = = ค ต ต - 

จ ั ด ท ํ า ธะ บ บ บ ํ า ธุ ง ร ั ก ษา เษ ิ ง ป ้ อ ง ก ั น แล ะ ง า น ฝึก อ บ ร ม เจ ้ า ห น ้ า ท ี ่ บ ร ษา ไท ย เอ ม เอ ม จ า ก ด 

ง า น ป ร ั บ ป ร ุ ง โร จ ก ร อ ง น ้ า เต ิ ม 

ง า น ป ร ั บ ป ร ุ ง ธะ บ บ ฐา น ข้ อ ม ู ล แล ะ ธะ บ บ เก ็ บ ค ่ า บ ร ิ ก า ร 

ง า น ป ร ั บ ป ร ุ ง อ า ค า ร ส ํ า น ั ก ป ร ะ ป า 


ร ะ ขะ เว ล า ก ่ อ ล ร ้ า ง 1,170 ว ั น 





ขี อ บ ป บ ท ณ 2580 - 2589 


= 
th 














ง า น ก ่ อ ส ร ้ า ง ร ะ บ บ ป ร ะ ป า โค ร ง ก า ร แก ้ ไข ป ั ญ ห า 
ก า ร ขา ด แค ล น น ้ ้ า อ ุ ป โภ ค บ ร ิ โภ ค เท ศ บ า ล น ค ร น ค ร ร า ช ส ี ม า 
1. ร ะ บ บ น ้ ้ า ด ิ บ (อ ่ า ง เก ็ บ น ้ า ล ํ า แช ะ อ ํ า เภ อ ค ร บ ุ ร ี ) 
1.1 ส ถา น ี ส ู บ น ้ า ด ิ บ แล ะ ต ิ ด ต ั ้ ง เค ร ื ่ อ ง ส ู บ น ้ า 
1.2 ท ่ อ ส ่ ง น ้ า ด ิ บ ย า ว ป ร ะ ม า ณ 66.55 ก ิ โล เม ต ร 
2. ร ะ บ บ ผล ิ ต (โร ง ก ร อ ง น ้ ้ า บ ้ า น ให ม ่ ห น อ ง บ อ น ต ํ า บ ล 
ด ่ า น เก ว ี ย น อ ํ า เภ อ โช ค ชั ย ) 
2.1 โร ง ก ร อ ง น ้ า แล ะ ถัง ต ก ต ะ ก อ น ขน า ด 100,000 
ล บ . ม ./ ว ั น 
2.2 ส ร ะ เก ็ บ น ้ า ด ิ บ ค ว า ม จ ุ 299,400 ล บ . ม . 
2.3 ถัง เก ็ บ น ้ า ใส ขน า ด 22,000 ล บ . ม . 
3. ร ะ บ บ จ ่ า ย น ั ้ า 
3.1 ท ่ อ ส ่ ง น ้ า จ า ก โร ง ก ร อ ง น ้ า บ ้ า น ให ม ่ ห น อ ง บ อ น 
ม า ย ั ง ส ถา น ี ส ู บ จ ่ า ย น ้ า ป ร ะ ป า อ ั ษ ฎา ง ค ์ ย า ว 16 ก ม . 
3.2 ก ่ อ ส ร ้ า ง ส ถา น ี ส ู บ จ ่ า ย น ้ ้ า แห ่ ง ให ม ่ ป ร ะ ป า อ ั ษ ฎ า ง ค ์ 
3.3 ก ่ อ ส ร ้ า ง ส ถา น ี ส ู บ จ ่ า ย น ้ ้ า เด ิ ม ป ร ะ ป า อ ั ษ ฎา ง ค ์ 
3.4 ป ร ั บ ป ร ุ ง ส ถา น ี ส ู บ จ ่ า ย น ้ า เด ิ ม ป ร ะ ป า ม ะ ขา ม เฒ่า 
3.5 ป ร ั บ ป ร ุ ง เส ้ น ท ่ อ จ ่ า ย น ้ ้ า เด ิ ม 
4. ร ะ บ บ ค ว บ ค ุ ม ก า ร ผล ิ ต แล ะ จ ่ า ย น ้ า 
ง บ ป ร ะ ม า ณ 3,060,000 บ า ท 
5. ค ่ า จ ้ า ง บ ร ิ ษั ท ท ี ่ ป ร ึ ก ษา ค ว บ ค ุ ม ง า น ก ่ อ ส ร ้ า ง 
ง บ ป ร ะ ม า ณ 94,000,000 บ า ท 
| ง บ ป ร ะ ม า ณ ร ว ม ท ั ้ ง ส ิ ้ น 3,154,000,000 บ า ท 





เง ิ น อ ุ ด ห น ุ น จ า ก ร ั ฐ บ า ล จ ํ า น ว น 2,207,800,000 บ า ท 


แก ้ ง CYT ร ศศ ก A ) 





ง า น ก ่ อ ส ร ้ า ง ส ถา น ี ส ู บ จ ่ า ย น ้ า ดิ บ อ ่ า ง เก ็ บ น ้ า ล ํ า แ ษ ะ 
แล ะ อ า ค า ร ป ร ะ ก อ บ ด ั ง น ี 


ดม ขน า ด % 16 











เช ะ ค ว า ม ย า ว ป ร ะ ม า ณ 
Turbine จ ํ า น ว น 4 ชุ ด 

2) อ า ค า ะ บ บ ค ว บ ค ุ ม ร ว ม 

3) ท ่ อ ส ่ ง น ั ้ า | ๆ @1,200 ม ม . ค ว า ม ย า ว ป ร ะ ม า ณ 1.4 ก ม . 


ร ะ ม า ณ 125 ม . 











ง า น ก ่ อ ส ร ้ า ง โร จ ก ร อ ง น ้ า ท ี ่ บ ้ า น ให ม ่ ห น อ ง บ อ น 
แล ะ อ า ค า ร ป ร ะ ก อ บ ด ั ง น ี 






ผัก น ํ า ต ิ บ ค ว า ม จ ุ ป ร ะ ม า ณ 299,400 ล บ . ม . 


ล ั ง ผล ิ ต 4,400 ล บ . ม ./ ช ม 





ส ถา น ี 








อ ํ า น ว ย ก า ร อ า ค า ร ค ล อ ร ี น อ า ศ ค ก ร ณ์ ป ร ะ ป า 





อ า ค า ร ท ี ่ พ ั ก บ ุ ค ล า ก ร 


EE oy 


ส ถา น ี สู บ ป ้ า แร ง ค ํ า 


